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Question : 
Au sujet du mérite de la lecture de la Fatiha sur le malade : est-elle suffisante et peut-on la répéter plus 
d'une fois ? 


Réponse : 


Oui, la Fatiha est une roqya et c'est pour cela qu'elle est appelée la rogya. C'est une roqya profitable à lire sur le 
malade et le souffrant car ceci fait partie des causes de guérison et elle contient une invocation. Elle est même 
entièrement une invocation, une invocation d'adoration et une invocation de demande. Elle est entièrement une 
invocation. Quant à la répéter sur le malade et le souffrant alors il ny a pas de mal et cela profite au malade car 
Allah le guérit par celle-ci. 


[Fin de la réponse de Cheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan, qu'Allah le préserve] 
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